TENSIONI 


ALTOPARLANTE 100x150mm 
B0B1NA MOBILE 130/1 



B ZL 

E 

C 

TS 1 

0.22 

3.8 

5.8 

TS 2 

0.07 

19 

5 9 

TS 3 

0.15 

4.1 

5 9 

TS 4 

0.16 

12 

5.9 

TS 5 

0.12 

4 4 

5.9 

TS 6 

0.16 

1.5 

5 5 

TS 7 

0.13 

0 

5 8 

TS B 

0 13 

0 

5 8 





ANTENNA FERRITE 


V 1 PRESA SEC. 
T 2 

BOBlNA 

OSCILLATORE 


P0S1ZI0NE OEI 
TERMINALI PER T3 E T4 


PONTO Dl COLORE 


POSIZIONE OEI 
TERMINALI PER T1 


POSIZIONE DEI 
TERMINALI PER T5 


Radiomarelli mod. RD 302 











